en 20°° Listopada zasnął w Bogu po długiej i 
ciężkiej chorobie 


Karol Włodek 
w 55. roku życia. Pogrzeb odbędzie się dnia 23. Listo- 
pada na ementarzu katolickim (Friedrichstadt) o godzi- 


nie 11. rano, na który przyjaciół i znajomych zaprasza 


brat 


Wiktor Włodek. 


